DAMIAN LUDWIK WAWRZYNIEC Dotega 


EMINOWICZ 


Syn Naczelnika Straży pożarnej, Korespondent dzienników, Nadporucznik krakowskiej Straży ochotniczej, 


urodzony w r. 1866 w Krakowie, 


po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony SS. Sakramentami, zasnął 
w Bogu dnia 18 Grudnia 1897 r. 


hi 


Wyprowadzenie zwlok na miejsce wiecznego spoczynku nastapi z domu Zaloby pod 1. 19 przy ul. 
Kolejowej, z gmachu Straznicy pozarnej, w Poniedzialek d. 20 Grudnia b. r. o godz. 2 po poludniu, 
na który to obrzęd, stroskany ojciec zaprasza Krewnych i pobożną Publiczność. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem będzie we Wtorek d. 21 Grudnia o godz. 9 rano w Kościele OO. Jezuitów na Wesołej. 


W Drukarni „CZASU“ w Krakowi 


